PRIBOI 



Dim. : 

02 03 04 08 



P U CTATO R 


Dim. ; 

120 


F?5ĂkFECE DI^EFT DE MINA PENTRU TÂIAT 
--- TABLA 


Dim. ; 

250 



rama DE FERÂSTRAlTmĂNUĂL --- 

--- PENTRU METAL 

î J 


1 Tip; U = Lp=345/5 

MANUAL ~ 

P PENTRU TAIAT METAL 


Tip : B. 25 



- 1363 - 


















CIOCAN PENTRU LACATUŞERIE 


Kg. 

0.2 

0,8 

0,3 

1 

0,4 

1.5 

0,5 

2 * 


CIOCAN 

PENTRU FORJA 

Kg. 

3 

4 

5 

6 


8 

10 




CIOCAN PENTRU COASA 


Mărime : 1 



CIOCAN 

PENTRU SPART PIATRA 

Kg. 

0,5 

1 1.5 2 


3 

5 7 10 


CIOCAN 

DIN MASA PLASTICA 

Kg. 

0,75 



DALTA 

LATA PENTRU METAL 


Dim. : 125 150 200 250 


DALTA IN CRUCE PENTRU METAL 


Dim. : 

125 

150 

200 mm 

- ■ 




















CLEŞTE DE FORJA PENTRU TMAT SIRMA 





Dim. : 215 


MENGHINA DE MINA 
Dim. : 130 175 


ŞURUBELNIŢA DE UZ GENERAL TIP P.L 
Dim. : 160 200 250 315 

ŞURUBELNIŢA DE UZ GENERAL TIP M.M.P. 
Dim. : 160 200 250 

ŞURUBELNIŢA DE UZ GENERAL TIP M.L 
Dim. : 160 200 315 


ŞURUBELNIŢA CU MUCHIA IN CRUCE 
Dim. : 150 200 250 300 

ŞURUBELNIŢA UNGHIULARA Cr. 


Dim. : 200 














CLEŞTE îndoit PENTRU ELECTRICIENI 


Dim, : 

145 mm 

CLEŞTE CU VIRF LUNG Şl SEMIROTUND 

Dim, : 

165 

CLEŞTE CU VIRF ROTUND 

Dim, ; 

150 

CLEŞTE PENTRU BOBINE TERMICE 

Dim. : 

160 

_ a.EŞTE 

CU VIRF LAT PENTRU RADIOFONIŞTl 

Dim. : 

155 

CLEŞTE PENTRU INELE DE SIGURANŢA ARBORE 

Dim. : 

120 190 

CLEŞTE PENTRU INEL DE SIGURANŢA ALEZAJ 


Lim. : 145 190 


CLEŞTE OBLIC PENTRU TĂIAT SIRMĂ 

Dim. : 132 160 

(Dim, 132 cu miner izolat) _ 























CLEŞTE PENTRU TAIAT CAIEIE 
Dim. : 325X32 mm 

CLEŞTE PENTRU INSTALATORI SIKO 
Dim. : 200 250 mm 

CLEŞTE RAPID PENTRU ŢEV? 
Dim. : B. 300 mm 

CLEŞTE PENTRU ŢEVI DE OAZ 
Dim. : 215 mm 

CLEŞTE UNIVERSAL 

Dim. : 

CLEŞTE PENTRU TĂIAT ŢEVI 
Dim. : 1/4''-l'' 

_ CLEŞTE UNIV ERSAL 


Dîm. ; 215 mm 





CAP ŞURUBELNIŢA 





Dim. ; 

□ 13 

REDUCŢIE PATRATĂ 

1 

1 Dim. : 

□19X013 / 

COARBÂ 

Dim. : 

1 

□ 13 


CHEIE DINAMOMETRICA CU UN BRAJ 



CLEŞTE COMBINAT CU MINER IZOLAT 



CLEŞTE PENTRU SCOS CUIE 


Dim,: 100 


1(50 


200 


250 


















INTERMEDIAR CU CLICHET 


Dim. : 

□13 

ANTRENOR CU TIJĂ 

Dim. : 

□13 

CHEIE CU MINER 

Dim.’ : 

□ 13 

PRELUNGITOR MIC 

Dim. : 

□13 

PRELUNGITOR MARE 

Dim. : 

□13 

TIJĂ 

Dim. : 

010 

CAPETE CHEI TUBULARE CU CARDAN 

Dim. : 

□13X11 013X14 013X17 

Dim. : 

°13X19 013X013 

CHEIE PIPA 


Dim. : 013 



CHEI FRANCEZE 



Dim. : 200 250 300 


CHEIA REGLABILA CU ROLA 


Dim. : 200 




CHEIA REGLABILA CU LEVIER 


Dim. : 237 280 

i 




CAPETE DE CHEI TUaULARE SCURTE 
Se livrează numai în truse 
împreună cu piesele de antrenare 


7, 

8, 

9. 

10. 

11. 

12, 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 


20, 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 27 

28, 

30, 

32 






CAPETE DE CHEI TUBUL ARE LUNGI 

Dim. : 14, 17, 19. 20,8, 22 

24. 26. 27 

ANTRENOR CU CLICHET 
Dim. : 013 














QESSSSEEQ, 



CHEI INELARE DUBLE 

DREPTE 

Cr. 

Dim. : 7X8 

9X11 

10X12 

14X17 

19X22 

24X27 

30X32 

36X41 

CHEI INELARE DUBLE 
Şl COTIT 

CU CAP DREPT 

Cr. 


7X7 

8X8 9X9 

10X10 

11X11 

12X12 

14X14 

17X17 

19X19 

22X22 

24X24 

27X27 

30X30 

32X32 

36X36 

41X41 



CHEI FIXE, SIMPLE SCURTE 

j Dim. 

L. 

46, 55, 60. 75, 80. 90 

CHEI 

TUBULARE DREPTE DIN MATERIAL PLIN 

Dim. : 

9X11 10X12 14X17 19X22 

24X27 30X32 36X41 

CHEI PENTRU LOCAŞ EXAGONAL 

bim. 

3, 5, 6, 8, 10. 12 

14. 17. 19, 30 

CHEIE CU GHEARĂ 


Dim. : 


A 25-28. A 34-36 A 40-42 
A 68-75 









TRUSA CU SCULE DE UZ CASNIC 




v/ 




t 


\ 




. Conţine : ■ 5 buc. unelte diferite 


TRUSA CU ŞURUBELNIŢE 
PENTRU CEASORNICARI 

-^ 1 

Conţine : 6 buc. şurubelniţe 


ŞURUBELNIŢE CU TIJE SCHIMBABILE 
PENTRU CEASORNICARI 


Conţine : 5 tije diferite plus corp dim. 105 


CHEI FIXE DUBLE „G" 


Dim. : 

7X8 

9X11 

10X12 

14X17 



19X22 

24X27 

30X32 

36X41 



CHEI FIXE SIMPLE „G" 


Dim.: 9, 11, 19, 36, 41. 46 



CHEI FIXE DUBLE AUTO CROMATE 


Dim.: 7X8 9X11 10X12 14X17 

19X22 24X27 30X32 36X41 

CHEI COMBINATE CROMATE 

Dim.: , 8X8 11X11 14X14 17X17 

19X19 22X22 27X27 32X32 36X36 















